What do you think of our new timetable? 


- Bus Sched U | e mbta.com/timetablefeedback 


Forest Hills Station — Effective March 12, 2023 
Andrew Station or Harbor Point 
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, 16 ) Weekday Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


Forest Hills Franklin Columbia Rd & Columbia Rd Uphams South Bay Andrew JFK/Umass Harbor Point Perkins LSt& City Point McCormack 
Station Parkw Washington St & Quincy St Corner Mall Station Station Square Broadway Housing 
4:40 4:44 4:46 4:48 4:50 - 4:57 - - - - - - 
4:56 5:00 5:02 5:04 5:06 = eS = = = = = - 
5:12 5:16 5:18 5:20 3:22 - 5:31 . 7 . 7 - = 
5:28 5:32 5:34 5:36 5:38 = 5:47 = = = = = = 
3:44 5:48 5:50 5:52 5:54 - 6:03 ; = 7 . 7 = 
6:00 6:04 6:06 6:08 6:10 = 6:19 = = = = = = 
6:15 6:19 6:21 6:23 6:25 - 6:36 - - - - 7 7 
6:27 6:31 6:33 6:36 6:38 = 6:47 6:49 6:57 = = = = 
6:40 6:44 6:46 6:48 6:50 - 7:02 = : 7 - 7 - 
6:53 6:57 6:59 7:02 7:04 = 7:13 7:15 7:23 = = = = 
7:05 7:09 7:11 7:13 7:15 - 7:27 : 7 = 7 7 7 
5 7:18 7:20 7:26 7:29 = 7:40 a 2 7:44 7:48 7:52 Fs 
7:20 7:24 7:26 7:29 7:31 - 7:40 7:42 7:50 - - - - 
UES) Ue) 7:41 7:44 7:46 = 7:56 7:59 8:07 = = = = 
7:50 7:54 7:57 8:00 8:02 - 8:12 8:15 8:23 - - - - 
7:57 8:01 8:04 8:06 8:08 = 8:20 = = = = = = 
8:05 8:09 8:12 8:15 8:17 - 8:27 8:30 8:38 7 - : - 
8:20 8:24 8:27 8:29 8:31 = 8:43 = = = = = = 
8:35 8:39 8:42 8:45 8:47 7 8:57 9:00 9:08 - - 7 - 
8:49 8:53 8:56 8:58 9:00 = 9:12 = = = = = = 
8:50 8:54 8:56 8:59 9:01 9:07 9:16 - - - - - 9:20 
9:05 9:09 9:12 9:15 9:17 = 9:27 9:29 9:37 = = = = 
9:13 9:17 9:20 9:22 9:24 - 9:36 7 7 7 7 7 7 
9:20 9:24 9:26 9:29 9:31 9:37 9:46 = = = = = = 
9:35 9:39 9:41 9:44 9:47 9:53 10:02 - - - - - 10:07 
9:37 9:41 9:44 9:47 9:51 = 10:05 = = = = = - 
9:50 9:54 9:57 10:00 10:03 10:09 10:18 - - - 2 = 2 
SBS) SEO 7/ 10:00 10:03 10:07 = O82 = = = - = = 
10:05 10:09 10:12 10:15 10:18 10:24 10:33 - - - - - 10:38 
10:20 10:24 10:27 10:30 10582 10:39 10:48 a 3 3 ss Ss a 
10:35 10:39 10:42 10:45 10:48 10:54 11:03 7 7 7 - - 11:08 
10:50 10:54 O35, 11:00 11:03 11:09 11:18 3 3 3 = = = 


only runs on school days waits for last train at Forest Hills PM times are bold Page 2 


, 16 ) Weekday 


Forest Hills 


Station 
11:05 
11:20 
11:35 
11:50 
12:05 
12:20 
12:35 
12:50 
1:05 
1:20 
1:35 
1:50 
2:05 
2:17 
2:29 
2:41 
2:53 
3:05 
3:17 
3:29 
3:41 
3:54 
4:07 
4:20 
4:34 
4:47 
5:00 
5:12 
5:24 


Franklin 
Parkw 


11:09 
11:24 
11:39 
11:54 
12:09 
12:24 
12:39 
12:54 
1:09 
1:24 
1:39 
1:54 
2:09 
2:21 
2:33 
2:45 
2:57 
3:09 
3:21 
3:33 
3:45 
3:58 
4:11 
4:25 
4:39 
4:52 
5:05 
5:17 
5:29 


Columbia Rd & 
Washington St 


11:12 
11:27 
11:42 
WES7/ 
12:12 
12:27 
12:42 
12:57 
1:12 
1:27 
1:42 
1:57 
2:12 
2:24 
2:36 
2:48 
3:00 
3:12 
3:24 
3:36 
3:48 
4:01 
4:14 
4:28 
4:42 
4:55 
5:08 
5:20 
5:32 


Columbia Rd 
& Quincy St 


11:15 
een 
11:46 
12:01 
12:16 
12:31 
12:46 
1:01 
1:16 
1:31 
1:46 
2:01 
2:16 
2:28 
2:40 
2:52 
3:04 
3:16 
3:28 
3:40 
3:52 
4:05 
4:18 
4:32 
4:46 
4:59 
5:12 
5:24 
5:36 


Uphams 
Corner 


11:18 
11:34 
11:49 
12:04 
12:19 
12:34 
12:49 
1:04 
1:19 
1:34 
1:49 
2:04 
2:19 
2:31 
2:43 
2:55 
3:07 
3:19 
3:31 
3:43 
3:55 
4:08 
4:22 
4:36 
4:50 
5:03 
5:16 
5:28 
5:40 


South Bay 
Mall 


11:25 
11:41 
11:56 
W231 
12:26 
12:41 
12:56 
1:11 
1:26 
1:41 
1:56 
2:11 
2:26 
2:38 
2:50 
3:02 
3:14 
3:26 
3:38 
3:50 
4:02 
4:15 
4:30 
4:44 
4:58 
5:11 
5:23 
5:35 
5:47 


Andrew 
Station 


11:34 
HEKO 
12:05 
[EP 
12:36 
12:51 
1:06 
1:21 
1:36 
1:51 
2:06 
2:21 
2:36 
2:48 
3:00 
3:12 
3:24 
3:36 
3:48 
4:00 
4:12 
4:24 
4:39 
4:53 
5:07 
5:20 
5:32 
5:44 
5:55 


JFK/Umass 
Station 


Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


Harbor Point 


Perkins 
Square 


LSt& 
Broadway 


City Point 


McCormack 
Housing 


11:39 


12:10 


12:41 


only runs on school days 


waits for last train at Forest Hills 


PM times are bold 
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, 16 ) Weekday 


Forest Hills 
Station 
5:36 
5:55 
6:10 
6:23 
6:35 
6:47 
6:53 
7:00 
7:15 
7:30 
7:45 
8:00 
8:03 
8:20 
8:33 
8:40 
8:41 
8:55 
9:00 
9:20 
9:40 
10:00 
10:20 
10:40 
11:10 
11:40 
12:10 
12:50 
12:59 
1:07 
1:20 


Franklin 
Parkw 


5:41 
6:00 
6:15 
6:28 
6:40 
6:52 
6:58 
7:04 
7:19 
7:34 
7:49 
8:04 
8:07 
8:24 
8:37 
8:44 
8:45 
8:59 
9:04 
9:24 
9:44 
10:04 
10:24 
10:44 
11:14 
11:44 
2ea4l 
12:54 
1:03 
1:11 
1:24 


Columbia Rd & 
Washington St 
5:44 
6:03 
6:18 
6:31 
6:43 
6:55 
7:01 
7:07 
7:22 
7:37 
7:52 
8:06 
8:09 
8:26 
8:39 
8:46 
8:47 
9:01 
9:06 
9:26 
9:46 
10:06 
10:26 
10:46 
11:16 
11:45 
2215) 
12:55 
1:04 
1:12 
E25 


Columbia Rd 
& Quincy St 
5:48 
6:07 
6:22 
6:35 
6:47 
6:59 
7:04 
7:10 
7:25 
7:40 
7:55 
8:09 
8:12 
8:29 
8:42 
8:49 
8:50 
9:04 
9:09 
9:29 
9:49 
10:09 
10:28 
10:48 
11:18 
11:46 
12:16 
12:56 
1:05 
1:13 
1:26 


Uphams 
Corner 
5:50 
6:09 
6:24 
6:37 
6:49 
7:01 
7:07 
7:12 
7:27 
7:42 
7:57 
8:11 
8:14 
8:31 
8:44 
8:51 
8:52 
9:06 
9:11 
9:31 
9:51 
10:11 
10:30 
10:50 
11:20 
11:48 
12:18 
12:58 
1:07 
1:15 
1:28 


South Bay 


Mall 


5:57 
6:16 
6:31 
6:44 
6:56 
7:07 
7:18 
7:33 
7:48 
8:02 
8:15 
8:35 


8:55 


Andrew 


Station 


6:05 
6:24 
6:39 
6:52 
7:04 
7:15 
1/BPX72 
7:26 
7:41 
7:56 
8:09 
8:22 
8:26 
8:42 
8:56 
9:02 
9:04 
9:18 
9:22 
9:41 
10:01 
10:19 
10:39 
10:59 
11:29 
11:57 
| 2827 
1:07 
1:16 
1:24 
EB 


JFK/Umass 


Station 


Harbor Point 


Perkins 


Square 


LSt& 
Broadway 


City Point 


Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


McCormack 


Housing 


only runs on school days 


waits for last train at Forest Hills 


PM times are bold 


Page 4 


, 16 ) Weekday 


Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


Forest Hills Franklin ColumbiaRd& Columbia Rd Uphams South Bay Andrew JFK/Umass Harbor Point Perkins LSt& City Point McCormack 
Station Parkw Washington St & Quincy St Corner Mall Station Station Square Broadway y Housing 
1:30 1:34 1:35 1:36 1:38 - 1:47 - - - - - - 
1:33 ES7/ 1:38 1:39 1:41 = 1:50 = = = - - - 
1:39 1:43 1:44 1:45 1:47 - 1:56 > = : - - - 


only runs on school days 


waits for last train at Forest Hills 


PM times are bold 
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GD Weekday Outbound to Forest Hills Station 


get ame ce cee He toon Lecce 
- - - 4:35 - 4:38 4:39 4:40 4:43 4:52 
= = = 4:41 = 4:44 4:45 4:46 4:49 4:58 
- - - 4:53 - 4:56 4:57 4:58 5:01 5:10 
= - = 5:05 = 5:08 5:09 5:10 Sie Be27 
- - - 5:05 - 5:08 5:09 5:10 5:13 5:22 
= = = Sele = Seal p22 O28 5:26 B25 
- - - 5:22 - 5:25 5:26 5:27 5:30 5:39 
Se = 3 5:26 = 5:29 See) Bed) | 5:34 5:43 
- - - 5:31 - 5:34 5:35 5:38 5:41 5:50 
- = = 5:38 - 5:41 5:42 BAIS 5:48 SOI 
- - - 5:38 - 5:41 5:42 5:45 5:48 5:57 
- = = 5:50 - Ss! 5:54 SOI 6:00 6:09 
= = - 5:54 = 5:57 5:58 6:01 6:04 6:13 
= - = 6:01 = 6:04 6:05 6:08 6:11 6:20 
- - - 6:10 - 6:13 6:14 6:17 6:20 6:29 
= = = 6:13 = 6:16 6:17 6:20 6:23 6:32 
- 7 - 6:24 = 6:27 6:29 6:32 6:35 6:44 
= = = 6:25 = 6:28 6:30 6:33 6:36 6:45 
- - - 6:40 - 6:43 6:45 6:48 6:51 7:00 
= 6:45 6:48 352 = 6:55 6:58 7:00 TOS 7:11 
- - - 7:05 - 7:08 7:10 7:13 7:16 7:25 
= 7:10 FAS 7:18 = T2| Tees, VEZ, 7:30 7:40 
- - - 7:30 - 7:34 7:36 7:40 7:43 7:52 
= VBS ESS TAS = 7:46 7:49 TZ YESS 8:05 
- 7:55 7:58 8:03 - 8:08 8:11 8:14 8:17 8:27 
= - = 8:13 = Bil 8:19 8:23 8:26 8:35 
- 8:15 8:18 8:23 - 8:28 8:31 8:34 8:37 8:47 
= 8:35 8:38 8:43 = 8:48 8:51 8:54 8:57 9:07 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Weekday 


McCormack 
Housing 


3:37 


Harbor Point 


JFK/Umass 
Station 


Andrew 
Station 
8:53 
9:03 
9:22 
BST 
9:53 
10:04 
10:22 
10:40 
10:52 
11:08 
11:24 
11:39 
11:54 
12:10 
12:23 
12:38 
12:53 
1:08 
1:23 
1:35 
1:47 
1:58 
2:10 
2:20 
2:30 
2:43 
2:56 
3:08 
3:21 
3:33 
3:45 


South Bay 
Mall 


Uphams 
Corner 
8:57 
9:08 
9:27 
9:45 
10:01 
10:25 
10:31 
10:50 
11:02 
11:18 
11:34 
11:50 
12:05 
12:22 
12:35 
12:50 
1:05 
1:20 
1:35 
1:47 
1:59 
2:10 
2:22 
2:32 
2:42 
2:55 
3:08 
3:29 
3:33 
3:53 
3:57 


Outbound to Forest Hills Station 


Columbia Rd & Columbia Rd & 


Quincy St 


8:59 
9:11 
9:30 
9:48 
10:04 
10:29 
10:34 
10:53 
11:05 
e271 
11:37 
11:53 
12:08 
12:25 
12:38 
12:53 
1:08 
1:23 
1:38 
1:50 
2:02 
2:13 
2:25 
2:35 
2:45 
2:58 
3:11 
3:32 
3:36 
3:56 
4:00 


Washington St 


9:03 
9:14 
9:33 
9:50 
10:07 
10:35 
10:37 
10:56 
11:08 
11:24 
11:40 
11:56 
12:11 
12:28 
12:41 
12:56 
1:11 
1:26 
1:41 
1:53 
2:05 
2:16 
2:28 
2:38 
2:48 
3:01 
3:14 
3:38 
3:39 
4:02 
4:03 


Franklin Park 


9:06 
9:17 
9:36 
BSS 
10:10 
10:39 
10:40 
10:59 
11:12 
N12} 
11:44 
12:00 
12:15 
12:32 
12:45 
1:00 
1:15 
1:30 
1:45 
1:57 
2:09 
2:20 
2:32 
2:42 
2:52 
3:05 
3:18 
3:42 
3:43 
4:06 
4:07 


Forest Hills 
Station 


9:15 
9:28 
9:47 
10:01 
10:18 
10:46 
10:48 
11:08 
11:21 
sev 
11:53 
12:09 
12:26 
12:43 
12:56 
1:11 
1:26 
1:41 
1:57 
2:09 
2:21 
2:32 
2:44 
2:54 
3:04 
3:17 
3:30 
3:48 
3:56 
4:12 
4:20 


waits for last train 


PM times are bold 
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, 16 ) Weekday Outbound to Forest Hills Station 


{MRSS aarti 9 ee ee Comers cemneti rutcaes « aaah 
= - - 3:57 4:00 4:09 4:12 4:15 4:19 4:32 
- 4:00 4:04 4:09 4:16 4:29 4:32 4:38 4:42 4:49 
= = = 4:21 4:24 4:33 4:36 4:39 4:43 4:56 
= 4:25 4:29 4:34 4:41 4:55 4:59 5:06 5:12 5:19 
- - - 4:47 4:50 4:59 5:02 5:05 5:09 5:22 
- 4:50 4:55 5:00 5:07 5:21 5:25 5:32 5:38 5:45 
= = = 5:10 5:13 5:22 5:25 5:28 5:32 5:45 
- 5:10 5:15 5:20 5:27 5:41 5:45 5:52 5:58 6:05 
SS = = 5:32 5:35 5:44 5:48 5:51 5:55 6:07 
= 5:35 5:40 5:45 5:52 6:06 6:09 6:16 6:21 6:28 
= - - 5:59 6:02 6:09 6:12 6:15 6:19 6:30 
- 6:05 6:09 6:14 6:20 6:33 6:36 6:43 6:48 6:55 
+ S = 6:29 6:32 6:39 6:42 6:45 6:49 7:00 
7 = - 6:45 6:48 6:55 6:58 7:01 7:05 7:16 
° 2 = 7:05 7:08 7:15 7:18 7:21 7:25 7:36 
- 7 - 7:25 7:28 7:33 7:36 7:39 7:43 7:54 
= = = 7:45 7:48 7:53 7:56 7:59 8:02 8:12 
- 7 - 8:05 8:08 8:13 8:16 8:19 8:22 8:32 
- = = 8:25 8:28 8:33 8:36 8:39 8:42 8:51 
- 7 - 8:45 8:47 8:52 8:55 8:58 9:01 9:10 
= = = 9:05 9:07 9:12 9:15 9:18 9:21 9:30 
- - - 9:25 9:27 9:32 9:35 9:38 9:41 9:50 
a a a 9:47 9:49 9:54 9:57 9:59 10:02 10:11 
7 7 = 10:10 10:12 10:17 10:20 10:22 10:25 10:34 
= = = 10:35 - 10:38 10:40 10:43 10:45 10:52 
- - - 11:10 - 11:13 11:15 11:18 11:20 11:27 
= = = 11:45 - 11:48 11:50 11:53 11:55 | 202 
: 7 7 12:30 : 12:33 12:34 12:35 12:37 12:43 

- - - 715 - 1:18 1:19 1:20 722 1:28 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Saturday Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


Forest Hills Station Franklin Park ERE ack ssi iene es & Uphams Corner South Bay Mall Andrew Station eae 
5:05 5:09 5:11 5:14 5:16 7 5:22 7 
5200 B04) 5:06 S209) 6:01 = 6:07 = 
6:35 6:39 6:41 6:44 6:46 7 6:52 7 
L2O 323 PY, 7:31 7:34 = 7:40 = 
7:50 7:56 7:57 8:01 8:03 7 8:11 . 
8:10 8:15 8:18 8:22 8:24 = See2 = 
8:30 8:35 8:38 8:42 8:44 = 8:52 . 
8:45 8:50 S2orS 8:57 9:00 9:09 oe lA! = 
9:00 9:05 9:08 9:12 9:15 9:23 9:26 9:29 
Salo) 9:20 9:23 9:27 9:30 9:38 9:41 9:44 
9:35 9:40 9:43 9:47 9:50 9:58 10:01 10:04 
9:55 10:00 10:03 10:07 10:10 10:18 OeZa 10:24 
10:15 10:20 10:23 10:27 10:30 10:38 10:41 10:44 
10:30 NOzS 5) 10:38 10:42 10:45 10:53 10:56 10:59 
10:45 10:50 10:53 10:57 11:00 11:08 11:11 11:14 
11:00 11:05 11:08 (eZ eas 16283 11:26 11:29 
11:15 11:20 11:23 11:27 11:30 11:38 11:41 11:44 
11:30 hess 11:38 11:42 11:45 1hE SS 11:56 11:59 
11:45 11:50 11:53 11:57 12:00 12:09 12:13 12:17 
12:00 12:05 12:09 12:13 12:17 12:26 12:30 12:34 
12:15 12:20 12:24 12:28 12:32 12:41 12:45 12:49 
12:30 12:35 12:39 12:43 12:47 12:56 1:00 1:04 
12:45 12:50 12:54 12:58 1:02 1:11 1:15 1:19 
1:00 1:05 1:09 1:13 1:17 1:26 1:30 1:34 
1:15 1:20 1:24 1:28 1:32 1:41 1:45 1:49 
1:30 1:35 1:39 1:43 1:47 1:56 2:00 2:04 
1:50 1:55 1:59 2:02 2:06 2:14 2:18 2:22 
2:05 2:10 2:14 2:17 2:21 2:29 2:33 2:37 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Saturday Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


Forest Hills Station Franklin Park ees sia ee & Uphams Corner South Bay Mall Andrew Station vee a 
2:20 2:25 2:29 2:32 2:36 2:44 2:48 2:52 
2:35 2:40 2:44 2:47 2:51 2:59 3:03 3:07 
2:50 2:55 2:59 3:02 3:06 3:14 3:18 3:22 
3:05 3:10 3:14 3:17 3:21 3:29 3:33 3:37 
3:25 3:31 3:35 3:39 3:43 3:53 3:59 - 
3:40 3:46 3:50 3:54 3:58 4:08 4:14 - 
3:55 4:01 4:05 4:09 4:13 4:23 4:29 - 
4:15 4:20 4:24 4:28 4:32 4:42 4:48 = 
4:30 4:35 4:39 4:43 4:47 4:57 5:03 7 
4:45 4:50 4:54 4:58 5:02 5:12 5:18 = 
5:00 5:05 5:09 5:13 5:17 5:27 5:33 - 
5:15 5:20 5:24 5:28 5:32 5:42 5:48 - 
5:30 5:35 5:39 5:43 5:47 5:57 6:02 = 
5:50 5:55 5:59 6:03 6:07 6:16 6:21 - 
6:15 6:20 6:23 6:27 6:31 6:40 6:45 - 
6:45 6:50 6:53 6:57 7:01 7:10 7:15 - 
7:15 7:20 7:23 7:27 7:31 7:40 7:45 - 
7:45 7:50 7:52 7:56 7:59 8:07 8:12 - 
8:15 8:20 8:22 8:26 8:29 8:37 8:42 - 
8:50 8:55 8:57 9:01 9:04 9:12 9:17 - 
9:30 9:35 9:37 9:41 9:44 9:52 9:57 7 
10:40 10:45 10:47 10:51 10:54 11:02 11:07 - 
11:40 11:45 11:47 11:50 11:52 - 11:58 = 
12:30 1285 12:37 12:40 12:42 = 12:48 > 

1:20 1:25 127 1:30 1:32 - 1:38 - 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Saturday Outbound to Forest Hills Station 


Sec eee a aaae Andrew Station South Bay Mall Uphams Corner sai eae ce & eee Bich Franklin Park al ad 
- - 4:47 - 4:50 4:51 4:53 4:54 5:01 
= = 5:30 2 Bes) 5:34 BES) SO 5:44 
7 7 6:15 - 6:18 6:20 6:23 6:25 6:32 
= = 7:00 = TOE 7:05 7:08 TENG VEAW 
- 7 7:25 = 7:29 7:32 7:35 7:37 7:45 
= = 7:45 = 7:49 VEO: TES 337 8:05 
- - 8:05 7 8:09 8:12 8:15 8:17 8:25 
= = 8:20 = 8:24 8:27 8:30 S382 8:40 
7 - 8:35 7 8:39 8:42 8:45 8:47 8:55 
2 = 8:50 = 8:54 SJa)// 9:00 9:02 9:10 
- - 9:05 7 9:09 9:12 9:15 9:17 9:25 
2 = 9:20 9:22 G22 BSS) 9:38 9:41 9:50 
9:25 9:28 9:34 9:38 9:46 9:49 9:54 9:57 10:02 
9:40 9:43 9:49 9:53 10:01 10:04 10:09 O82 10:17 
9:55 9:58 10:04 10:08 10:16 10:19 10:24 10:27 10:32 
10:10 10:13 10:19 10:23 10:31 10:34 10:39 10:42 10:47 
10:25 10:28 10:34 10:38 10:46 10:49 10:54 10:57 11:02 
10:40 10:43 10:49 10:53 11:01 11:04 11:09 ied 87 
10:55 10:58 11:04 11:08 11:16 11:19 11:24 11:27 11:32 
11:10 11:13 11:19 e2s eS 11:36 11:41 11:44 11:49 
11:25 11:28 11:35 11:39 11:50 11:54 11:59 12:02 12:07 
11:40 11:43 Tsao 11:54 12:05 12:09 12:14 12:17 12:22 
11:55 11:58 12:05 12:09 12:20 12:24 12:29 12:32 12:37 
12:10 12:13 12:20 12:24 12:36 12:40 12:45 12:48 12:53 
12:25 12:28 12:35 12:39 12:51 12:55 1:00 1:03 1:08 
12:40 12:43 12:50 12:54 1:06 1:10 1:15 1:18 1:23 
12:55 12:58 1:05 1:09 1:21 1:25 1:30 1:33 1:38 
1:10 1:13 1:20 1:24 1:36 1:40 1:45 1:48 1:53 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Saturday Outbound to Forest Hills Station 


rete a eae Andrew Station South Bay Mall Uphams Corner Sates ce & een Bach Franklin Park sl 

1:25 1:28 1:35 1:39 1:51 1:55 2:00 2:03 2:08 
1:40 1:43 1:50 1:54 2:06 2:10 2:15 2:18 2:23 
1:55 1:58 2:05 2:09 2:21 2:25 2:30 2:33 2:38 
2:10 2:13 2:20 2:24 2:36 2:40 2:45 2:48 2:53 
2:30 2:33 2:40 2:44 2:56 3:00 3:05 3:08 3:13 
2:45 2:48 2:55 2:59 3:11 3:15 3:20 3:23 3:28 
3:00 3:03 3:10 3:14 3:26 3:30 3:37 3:41 3:46 
3:15 3:18 3:25 3:29 3:43 3:48 3:55 3:59 4:04 
3:30 3:33 3:40 3:44 3:58 4:03 4:10 4:14 4:19 
3:45 3:48 3:55 3:59 4:13 4:18 4:25 4:29 4:34 
- - 4:10 4:12 4:25 4:29 4:33 4:37 4:46 

- - 4:25 4:27 4:40 4:44 4:48 4:52 5:01 

- - 4:45 4:47 5:00 5:04 5:08 5:12 5:21 

- - 5:05 5:07 5:20 5:24 5:28 5:30 5:39 

- - 5:30 5:32 5:45 5:49 5:53 5:55 6:04 

- - 6:00 6:02 6:15 6:19 6:23 6:25 6:34 

- - 6:30 6:32 6:44 6:48 6:52 6:54 7:03 

- - 7:00 7:02 7:14 7:18 7:22 7:24 7:33 

- - 7:35 7:37 7:49 7:53 7:57 7:59 8:08 

= = 8:15 8:17 8:26 8:29 8:33 8:35 8:43 

- - 8:55 8:57 9:06 9:09 9:13 9:15 9:23 
- - 10:05 10:07 10:16 10:19 10:23 10:25 10:33 

- 7 11:15 - 11:18 11:21 11:23 11:25 11:33 

= = 12:05 = 12:08 12271 12818 (2215 2223 

- - 1:00 - 1:03 1:04 1:06 1:07 1:14 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Sunday Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


Forest Hills Station Franklin Park HERS Sita as & Uphams Corner South Bay Mall Andrew Station 
6:59 7:05 7:07 7:11 7:14 - 7:21 
TEAMS) LRSD Veo 8:01 8:04 = 8:11 
8:39 8:45 8:47 8:51 8:54 - 9:01 
9:01 9:07 9:09 9:13 Salo 9:24 B28) 
9:21 9:27 9:29 9:33 9:36 9:44 9:49 
9:41 9:47 9:49 9:53 9:56 10:04 10:09 
10:04 10:10 10:12 10:16 10:19 10:27 10:32 
OS227/ 10:33 10:35 10:39 10:42 10:50 OES) 
10:49 10:55 10:57 11:01 11:04 11:12 11:17 
11:11 Wel 11:19 11828 82S 11:34 11:39 
11:33 11:39 11:41 11:45 11:48 11:56 12:01 
WeS7 12:03 12:05 12:09 12:12 12:20 12:25 
12:20 12:26 12:28 12:32 12:35 12:43 12:51 
12:40 12:46 12:49 12:53 12:56 1:04 1:12 
1:00 1:06 1:09 1:13 1:16 1:24 1:32 
1:20 1:26 1:29 1:33 1:36 1:44 1:52 
1:40 1:46 1:49 1:53 1:56 2:04 2:12 
2:00 2:06 2:09 2:13 2:16 2:24 2:32 
2:20 2:26 2:29 2:33 2:36 2:44 2:52 
2:41 2:47 2:50 2:54 2:57 3:05 3:13 
3:03 3:09 3:12 3:16 3:19 3:27 3:35 
3:25 3:31 3:34 3:38 3:41 3:49 3:57 
3:47 3:53 3:56 4:00 4:03 4:11 4:19 
4:09 4:15 4:18 4:22 4:25 4:33 4:41 
4:31 4:37 4:40 4:44 4:47 4:55 5:03 
4:55 5:01 5:04 5:08 5:11 5:19 5:26 
5:20 5:25 5:28 5:32 5:35 5:43 5:50 
5:45 5:50 5:53 5:57 6:00 6:08 6:15 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Sunday Inbound to Andrew Station or Harbor Point 


Forest Hills Station Franklin Park Ti aoRiSe Ste as & Uphams Corner South Bay Mall Andrew Station 
6:10 6:15 6:18 6:22 6:25 6:33 6:40 
6:35 6:40 6:43 6:47 6:50 6:58 7:05 
7:00 7:05 7:08 7:12 7:15 7:23 7:30 
7:25 7:30 7:33 7:37 7:40 - 7:48 
7:45 7:50 7:53 7:57 8:00 - 8:08 
8:10 8:15 8:18 8:22 8:25 = 8:33 
8:40 8:45 8:48 8:52 8:55 - 9:02 
9:10 9:15 9:18 9:22 9:25 = 9:32 
9:40 9:45 9:48 9:52 9:55 - 10:01 
10:10 10:15 10:18 10:21 10:24 - 10:29 
11:00 11:05 11:08 11:11 11:14 - 11:19 
11:50 11:55 11:58 12:01 12:04 = 12:09 
12:40 12:45 12:48 12:50 12:52 - 12:56 
1:30 1:35 1:38 1:40 1:42 - 1:46 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Sunday Outbound to Forest Hills Station 


Columbia Rd & Quincy Columbia Rd & 


Andrew Station South Bay Mall Uphams Corner St Washington St Franklin Park Forest Hills Station 
6:35 - 6:38 6:41 6:44 6:46 6:53 
7:25 - 7:28 7:31 7:34 7:36 7:43 
8:15 - 8:18 8:21 8:24 8:27 8:34 
8:30 8:33 8:42 8:45 8:48 8:51 8:58 
8:50 8:53 9:02 9:05 9:08 9:11 9:18 
9:10 9:13 9:22 9:25 9:28 9:31 9:38 
9:32 9:35 9:44 9:47 9:50 9:53 10:00 
9:54 9:57 10:06 10:09 10:12 (OBIS ((Ob272 
10:15 10:18 10:27 10:30 10:33 10:36 10:43 
10:37 10:40 10:49 C852 10:55 10:58 11:05 
11:00 11:03 11:12 11:15 11:18 11:21 11:28 
11:23 11828 ESS 11:38 11:41 11:44 11:51 
11:45 11:48 11:57 12:00 12:03 12:06 12:13 
12:06 12:09 12:18 12:21 12:24 12:27 12:34 
12:23 12:26 12:36 12:39 12:43 12:47 12:54 
12:40 12:43 12:53 12:56 1:00 1:04 1:11 
1:00 1:03 1:13 1:16 1:20 1:24 1:31 
1:20 1:23 1:33 1:36 1:40 1:44 1:51 
1:40 1:43 1:53 1:56 2:00 2:04 2:11 
2:00 2:03 2:16 2:20 2:24 2:28 2:35 
2:20 2:23 2:36 2:40 2:44 2:48 2:55 
2:40 2:43 2:56 3:00 3:04 3:08 3:15 
3:00 3:03 3:16 3:20 3:24 3:28 3:35 
3:25 3:28 3:41 3:45 3:49 3:53 4:00 
3:50 3:53 4:06 4:10 4:14 4:18 4:25 
4:15 4:18 4:31 4:35 4:39 4:43 4:50 
4:40 4:43 4:56 5:00 5:04 5:08 5:15 
5:05 5:08 5:21 5:25 5:29 5:33 5:40 


waits for last train PMtimes are bold 
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, 16 ) Sunday Outbound to Forest Hills Station 


Columbia Rd & Quincy Columbia Rd & 


Andrew Station South Bay Mall Uphams Corner St Washington St Franklin Park Forest Hills Station 
5:30 5:33 5:46 5:50 5:54 5:58 6:05 
5:55 5:58 6:11 6:15 6:19 6:23 6:30 
6:20 6:23 6:36 6:40 6:44 6:48 6:55 
6:45 6:48 7:01 7:05 7:09 7:13 7:20 
7:10 7 7:13 7:17 7:21 7:25 7:32 
7:40 - 7:43 7:47 7:51 7:55 8:02 
8:10 7 8:13 8:17 8:21 8:25 8:32 
8:40 - 8:44 8:47 8:51 8:53 8:59 
9:10 7 9:14 9:17 9:21 9:23 9:29 
9:45 = 9:49 9:52 9:56 9:58 10:04 
10:35 - 10:39 10:42 10:46 10:48 10:54 
11:25 - 11:28 11:30 11:33 11:35 11:40 
12:15 - 12:18 12:20 12:23 12:25 12:30 
1:05 - 1:07 1:09 1:10 112 117 


waits for last train PMtimes are bold 


2023 Holidays 


Patriots’ Day SUN) Thanksgiving 
SUN Memorial Day SUN Christmas Day 
SUN Independence Day SUN) New Year's Eve 
SUN Labor Day SUN New Year's Day 


Indigenous People’s Day 


Page 16 


